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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 2 ) 


9 , 000 


നമ്പർ ഇ . ഡി . റ്റി .( ടി ) 22 / 2013 - 14. 

2013 ഡിസംബർ 16 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പ് വൈദ്യുത വിഭാ ഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 15 - 1 - 2014, 4 മണി വരെ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4 . 30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത 
ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാ സു കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
മുതൽ 2 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


3 139 / 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽകോളേജ് 

ജെ1, ജെ2, ജൊ ആന്റ് സർജിക്കൽ ബ്ലോക്ക് 

കോറിഡോർ വൈദ്യുതീകരണം ? 3,60,000 
- 4 140/ 2013 -14 -തൃശ്ശൂർ ചുവന്ന മണ്ണ് പ്രീമെട്രിക് 

ഹോസ്റ്റൽ വൈദ്യുതീകരണം ? 18,50,000 - 46 ,300 
141/ 2013- 14 തൃശ്ശൂർ മാള ഐ .എച്ച്.ആർ. ഡി. 
മോഡൽ പോളി ടെക്നിക് കോളേജ് 
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ വൈദ്യുതീകരണം - 
? 4, 00 ,000 

10 ,000 
142 / 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ കുട്ടനെല്ലൂർ സബ് 
രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം - 
? 6,00,000 

15 , 000 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2) 


7 


( 1) 


143/ 2013 -14 - തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ പോലീസ് 
സ്റ്റേഷനും സി . ഐ . ഓഫീസും പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
R 4, 00 , 000 


10 ,000 


12 , 500 


- 1 137 /2013 -14 -തൃശ്ശൂർ കയ്പമംഗലം കൂരിക്കുഴി 

പി.എച്ച്. സി . ഐ . പി ., ഒ. പി . ബ്ലോക്ക് 
വൈദ്യുതീകരണം ? 5,00 ,000 
138/ 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട മിനി 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് 
വൈദ്യുതീകരണം ? 11,00, 000 


2 


8 144 / 2013 - 14 -തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം സർക്കാർ 

ആശു പത്രിയിലെ പുതിയ ഓപ്പറേഷൻ 
തിയറ്ററിലേക്ക് ജനറേറ്റർ കണക്ഷൻ 
നൽകൽ - 2,70, 000 


27 ,500 


6 ,800 


7th JAN. 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(1) 


- (2 ) 


(3 ) 


9 145 / 2013 - 14 - പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ 

ഗവ . ആർട്സ് കോളേജ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
Y 18, 00 ,000 


45, 000 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെ ടെയുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം) , തൃശ്ശൂർ പേർക്ക് മാറാവുന്ന വിധം 
ദേശ സാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് അംഗീകൃത ബാങ്ക് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ ? 100 മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ 
സഹിതം ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
നിരതദ്രവ്യം, എൻ.എസ്. സി./ ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ് പോസ്റ്റ് 
ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/ ദേശസാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ 
ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണ യ പ്പെ ടു ത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ട റു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


10 146/2013 - 14 - എറണാകുളം ആലുവ പോലീസ് 
സൂപ്രണ്ട്ഓഫീസിൽ 50. കെ . വിഎ ഡിജി 
സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ --{ 7,40,000 

18 ,500 
11 147 /2013 - 14 - എറണാകുളം ഹൈക്കോടതി 

ഗ് ഹൗസിൽ ( കാം ഗന്നൂർ പാലസ്) 62 
കെവിഎ ഡീസൽ ജനറേറ്ററിന്റെ വാർഷിക 
പ്രവർത്തന കരാർ - 6,23,064 

| 15 , 600 
12 148 / 2013 - 14 - എറണാകുളം ചേന്ദമംഗലം 

സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 

? 3 , 80 ,000 
13 149 /2013-14- എറണാകുളം റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ 

ഓഫീസിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ വൈദ്യുതീകരണം - 
Y 9,00 ,000 

22 ,500 
150 / 2013 - 14 - എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയിൽ 
ചീഫ് ജസ്റ്റീ സി ന്റെ ചേചം ബ റിൽ 8 . 5 
ടി. ആർ. എ . സി. യൂണിറ്റിന്കണക്ഷൻ നൽകൽ, 
വിവിധ സെക്ഷ നു ക ളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് 
സ്ഥാപിക്കൽ, 1200A ACBയുടെ അറ്റകുറ്റ 
പ്പ ണി കളും കേടായ ബാറ്ററികൾ മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കലും ? 4,99,670 

12,500 


9,500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ( ഒപ്പ്) 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
തൃശ്ശൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 


14 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1, 14 
ഇവയ്ക്ക് ? 1,000 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,700 + 5 % 
വാറ്റ്, കമനമ്പർ 3, 5, 7 ഇവയ്ക്ക് ? 800 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 7 2, 800 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 
Y 1, 200 + 5 % വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 8 , 12 , ഇവയ് ക്ക് 

600 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് ? 2,700 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 10 , 13 ഇവയ്ക്ക് ? 1,500 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
11- ന് 7 1,300 + 5 % വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി .2/ റ്റിഎൻ/ 24 / 2013 - 14 . 

2013 ഡിസംബർ 10. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പി. ഡബ്ലു . ഡി. നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ രജി സ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പവ്യ ത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച ക വ റു ക ളിൽ 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതും അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് 
അവ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും 
ക്രമ 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും (ലക്ഷത്തിൽ) 


പ്രവൃത്തി തീർക്കുവാനുള്ള കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 3 , 
5, 6, 7 , 8, 12 , 13 , 14 ഇവയ്ക്ക് 30 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2, 4, 
9 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, കമന മ്പർ 10 - ന് 15 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 11- ന് 12 മാസം. 


- ജംഗ്ഷൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ( ബി . എം . ആന്റ് ബി . സി. 

പ്രവൃത്തികൾ) 


കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 3, 5, 7, 8, 
12, 14 ഇവയ് ക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് ഇല ക് ടി ക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ്സ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ / ബി ക്ലാസ്സ്. 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
പസ് ത ദിവ സ ത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യ മാ ണ്. 
ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ , പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂരിന് മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ 
പ വൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം 
ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കു ന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


293 / 2013 - 14 - നാട്ടുകൽ- നടുപ്പുണി റോഡ് 
കി. മീ . 0 / 00 - 0/ 500 ( നാട്ടുകൽ ജംഗ്ഷ ൻ) - 
3 25 

50,000 
294 / 2013 - 14 - കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ - വേലന്താവളം 
റോഡ് കി . മീ. 4/ 500-5 / 000 ( സ്രതം ജംഗ്ഷൻ) - 
3 25 

50,000 
295 / 2013 - 14 - കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ - വേലന്താവളം 
റോഡ് കി . മീ . 1/200- 1/800 ( പഴണിയാർപാളയം 
ജംഗ്ഷൻ) X 25 

- 50,000 
296 /2013 - 14 വേലന്താവളം-കുപ്പാണ്ടകൗണ്ടനൂർ 

റോഡ് കി . മീ . 5 / 500 - 6/ 000 ( ഒഴലപ്പതി 
ചെക്ക്പോസ്റ്റ് ആന്റ് ആശുപ്രതി ജംഗ്ഷൻ) - 
3 25 

50, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 3,990. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി - 2 - 1- 2014 മുതൽ. 


7th JAN. 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


- ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതി 9 - 1- 2014 വരെ. 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി .എൻ./ 13 / 2013- 14. 


2013 ഡിസംബർ 11. 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - സി യും ഉപരിയും. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തി 
കൾക്ക് പൊതു മ രാ മ ത്തു വ കു പ്പ് / വൈദ്യു ത വി ഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
15 -1- 2014- നു 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
3 .30 - നു ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയാ യാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


| കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


1 118 / 2013 - 14 - കണ്ണൂർമങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കെ . എ . പി. 

4 -ാം ബറ്റാലിയനിൽ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള 
ബാരക്കുകളുടെ പുനർവൈദ്യുതീകരണം 
? 15,70, 000 

39 ,300 


- ദർഘാസുകൾ ഗവ: ഉത്തരവ്- ജി . ഒ.( പി .) നമ്പർ.13 / 2012 / 
പി . ഡബ്ളിയു . ഡി . തീയതി 1- 2 - 2012 പ്രകാരം പരിഷ്ക്കരിച്ച 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ നിബന്ധനകൾ എല്ലാം 
ഇതിനു ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
www. keralapwd . gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പരസ്യ 

പ്പെ ടു ത്തി യത് ക രാ റു കാർ ക്ക് ഡൗൺ ലോഡ്ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമായ 
മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം പി. ഡബ്ല . ഡി . റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസ്, പാലക്കാട് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാ വു ന്ന വിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ( ഒ രാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എടു ത്ത ത് ) 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങളുടെ വില യായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രമാണങ്ങളുടെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
- പ വ ത്തികൾക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് 
സഹിതം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിരതദ്രവ്യം പാലക്കാട് മാറാവുന്ന 
വിധം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ഈടു നൽകി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകളും ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും രജിസ്ട്രേഡ്/ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കയുള്ളു. 

കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ ? 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം അ നു ബന്ധം 2 - ൽ പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ള 
റിക്വസിഷൻ ഫോർ ഇ പേമെന്റ് നിർബന്ധമായും അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


119 / 2013 - 14 - എം . പി . മാരുടെ പ്രാദേശിക 
വികസന ഫണ്ട്- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഹെമറ്റോ ഓങ്കോളജി 
വി ഭാ ഗ ത്തി നു വേ ണ്ടി യു ള്ള പു തിയ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 6,81,000 17,100 
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120/ 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് ചേളന്നൂർ ബ്ലോക്ക് 
പഞ്ചാ യ ത്തിനു കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി 
ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള 
ഐ . പി . ബ്ലോക്കിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
? 3,00, 000 


7 ,500 


4 121/ 2013 - 14 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് 

താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
? 3, 07 ,000 

| 7 ,700 


- 122 / 2013 -14 - തിരൂരങ്ങാടി ഗവ. പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ് അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം ? 16 ,27,000 

40 ,700 


123 / 2013 - 14 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ 
ഗവ. മാ ന സി ക രോഗ ആശു പതിയില 
ഡീലക് സ് പേവാർ ഡിന്റെ നിർമ്മാ ണം - 
വൈദ്യുതീകരണം ? 3,37, 506 


8 ,500 


ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാര ണ വ ശാൽ അവധി വരിക യാ ണെ ങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 
പവ്യത്തി ദിവസം പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം വരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ഈ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാംതന്നെ സമയ ബന്ധിതമായി 
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും 
സാമ്പ ത്തിക സ്ഥിതിയും ഉള്ള കരാ റു കാർ മാത്രം 
പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദ ർ ഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 
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- 124/ 2013 - 14 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്പുറം 

ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ വൈദ്യുത 
സംവിധാനത്തിന്റെ നവീകരണം X 12,50,000 31,300 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, 
പാലക്കാട്. 

( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ നമ്പർ-0491 -2505565. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർ ഘാസ് പമാണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
2, 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് ? 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 6 ഇവയ്ക്ക് 1 700 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് ? 2,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7- ന് ? 1,900 + വാറ്റ്. 

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 5, 7 
ഇവയ്ക്ക് 60 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 45 ദിവസം. 


7th JAN. 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


1,300 


- 4 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 2, 5, 7 ഇവയ്ക്ക് 
" എ , ബി ക്ലാസ് കരാറുകാർ; മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എല്ലാ വിഭാഗം 
കരാറുകാരും. 

-- ദർഘാസുകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റായ 
( www. keralapwd. gov.in ) - ൽ ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയതിക്ക് 10 ദിവ സ ത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ 
ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ് 
എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ്( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ വെച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് 
നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന നികുതിഉൾപ്പെടെയുള്ള 
വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രി 
ക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന വിധം 
അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റ്, നിര ത ദ വ്യം , 
കരാ റു കാരുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ? 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


1 , 200 


| 6 


8 


( 1) 

(2 ) 
2 158 / 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 

സി ബ്ലോക്കിൽ 5 –ം നില യിലെ ജില്ലാ 
ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസിന്റെ പുനർവൈദ്യുതീ 
കരണവും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കലും - 
3 1,35 ,760 

3 ,400 
3 159 / 2013 - 14 - വെള്ളിമാടുകുന്ന് എൻ. ജി . ഒ . 

ക്വാർ ട്ടേഴ് സ് നമ്പർ സി 54 - ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 49,943 
160 / 2013 - 14 വെള്ളിമാടുകുന്ന് എൻ. ജി . ഒ. 
ക്വാ ർ ട്ടേഴ് സ് നമ്പർ ഡി 72 - ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 41,654 

1, 100 
- 5 161/ 2013 - 14 - വെള്ളിമാടുകുന്ന്എൻ. ജി . ഒ. 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഡി 78 (ഡ്യൂപ്ലക്സ്) - ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 45,952 
162/ 2013 - 14 - വെള്ളിമാടുകുന്ന് എൻ. ജി. ഒ. 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ബി 1 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്)- ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 57,918 

1,500 
7 - 163 / 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

ഇ ബ്ലോക്കിലെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള ജില്ലാ 
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - ? 1,88,628 

4 ,800 
164/2013-14 - കോഴിക്കോട് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 
പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കലും പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണവും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
R 1,88,833 

4 ,800 
- 165/ 2013 - 14- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ 
ആശുപത്രിയിലെ കുറ്റവാളികളുടെ സെല്ലിന്റെ 
പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 1 37,095 

1,000 
10 166/2013-14 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് വനിതാ 

പോളിടെക്നിക്കിൽ ഫാനുകളും ട്യൂബുകളും 
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
? 1,54,279 

- 3, 900 
11 167 / 2013- 14 -- പേരാമ്പ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

റോഡ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് മാറ്റി സ്ഥാപി 
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 48,695 

- 1,300 
12 168 / 2013 - 14 - പേരാമ്പ സബ് രജി സ് ടാർ 

ഓഫീസിൽ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ 
3 40,028 

- 1,000 
13 169 /2013 - 14-- കുറ്റ്യാടി പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ് 

സെക്ഷൻ ഓഫീസിലും ബിൽ ഡിം ഗ് സ് 
സെക്ഷൻ ഓഫീസിലും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലറ്റുകൾ 
സ്ഥാപിക്കലും അടിയന്തിര വൈദ്യുതീകരണ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 48,535 

- 1, 300 
14 170/ 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് വേളം ചെറുകുന്ന് 

ഗവൺമെന്റ് യു . പി . സ്കൂ ളിൽ ലൈറ്റ്നിംഗ് 
അറസ്റ്റർ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ ( എം . പി.എൽ. എ . ഡി.) - 
99, 941 

| 2,500 
171/2013 - 14 - കോഴിക്കോട് നാദാപുരം സബ് 
രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 
3 1,38,170 

3,500 
- 172/2013 - 14 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ 

എ . സി . യു - വിന്റെ വൈദ്യു തീ ക രണം- - 
Y 1,86,245 

- 4 , 700 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്- 673 020 , 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
ഫോൺ 0495 - 2371857. 

( അധിക ചുമതല ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ .എൽഎസ്ഡി. ടി.എൻ./19 / 2013-14. 2013 ഡിസംബർ 10. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തി 
കൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പ്, വൈദ്യുത വി ഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
8 -1-2014 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 
- ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 
മാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരി 
ക്കും . 


കമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 


( 1) 


16 


- 157 / 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 

ഡി ബ്ലോക്കിൽ താഴെ നിലയിലെ റീസർവേ 
ഓഫീസിന്റെ പുനർവൈ ദ്യു തീ ക രണം 
3 94,115 


2 ,400 


7th JAN. 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) - 
കമനമ്പർ 1, 2, 6, 7 , 8, 10, 14 , 15, 16 ഇവയ്ക്ക് ? 420, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 315. 


- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 3, 4, 
5, 6, 9, 11, 12, 13 , 14 ഇവയ്ക്ക് 15 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
30 ദിവസം. 


കമ ടെണ്ടർ നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
- 1 134/ 2013 - 14 - കണ്ണൂർ റെയിഞ്ച് ഐ . ജി .യുടെ 

ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

നവീകരണ പ്രവൃത്തിയും ? 15,00, 000 - 37,500 
2 135/ 2013 - 14 - തലശ്ശേരി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് 

സൂപ്രണ്ട്ഓഫീസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
? 10 ,00 , 000 

| 25, 000 
136 / 2013 - 14 - എസറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്ഫണ്ട്- 
മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫാമിലി വെൽഫയർ 
സബ് സെന്റർ നിർമ്മാണം - 25,00,000 50,000 
137/2013 -14 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ? 10,00,000 25, 000 
138/ 2013 - 14 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സിന്റെ 

ഡി. ടി . പി . സെക്ഷൻ നവീകരണം ? 10 ,00, 000 25,000 
- 6 139 / 2013 - 14 - ഇരിട്ടി എ . ഇ . ഒ . ഓഫീസിന്റെ 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 9,20,000 23, 000 


3 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത് - എല്ലാ വിഭാഗവും. 

ദർഘാസുകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റായ 
www. keralapwd . gov. in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. 
ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും 
അസിറ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് 
നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

-- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന 
വിധം അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, 
കരാ റു കാ രുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ? 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്- 673 020. 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഫോൺ 0495 - 2371857 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- ന് 7 2,392; 
കമനമ്പർ 2, 4, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 11,560; കമനമ്പർ 3 - ന് 
Y 3 ,952 . 

ജോലി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം - 6 മാസം. 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത " സി ക്ലാസ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ടെണ്ടർ 
നോട്ടീസും മാതൃകാ ടെണ്ടർ ഫോറവും ഷഡ ളും 
[ സ . ഉ . ( ആർ. ടി .) നമ്പർ 1245 / 2010 / പി . ഡബ്ല . ഡി . പ്രകാരം) 
ലഭ്യ മാ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോറവും ടെണ്ട ർ ഷ ഡ ളും 
കരാറുകാർക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 
15 -1 -2014 വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 
ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിനൊപ്പം കോൺടാ ക് ടേഴ് സ് ലൈസൻസ്, 
പാൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശരിപ്പകർപ്പും 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കവറിനു 
പു റത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിതവില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരിയുടെ പേരിൽ തല ശ്ശേ രി യിൽ 
മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാറ്റും 
ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റും മറ്റ് രേഖകളും രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്/ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.EMD എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാ ഗം , തല ശ്ശേ രിയുടെ പേരിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ NSC - യോ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് 
ഡെപ്പോസിറ്റോ ആയിരിക്കണം. ഇ പെയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ 
വിവരങ്ങളും കരാറുകാരൻ ഇടപാട് നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് 
സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും 
ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി -68 / 97. 

2013 ഡിസംബർ 13. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
15 - 1- 2014 വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വൈകുന്നേരം 
കൃത്യം നാലു മണി വരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രത്യേകമായി പേരെഴുതിയ മുദ്ര വെച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അന്നേദിവസം കൃത്യം 4 . 30 മണിക്ക് എക് സി ക്യൂട്ടീവ് 
എ ബി നീ യറോ അദ്ദേഹം അധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


- എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പി. ഡബ്ലു . ഡി . 
കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരി-670 101. 


(ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


